獸のグ勝 


本装置がサポートしている内蔵タイプのオプションデバイスの増設方まやシステムが提供するを種機能の 
設を方法について説明します。 


内蔵オプションの取り付け(一112ページ） . 内蔵オプションの取りがけ-取り外し方法を説明 

しています。 

システム BIOS のセットアップ (SETUP) (一 138ぺージ）。…専用のユーティリティを使った BIOS の設を方法 

について説明しています。 

リセ、ソトとクリア（一165ページ） . リセ、ソトする方法と内部メモリ （CMOS) のクリア 

方法について説明します。 


割り込みライン(一168ぺージ) 


惶 U り込み設定について説明しています。 









内蔵オプションの取 D 付け 


本体に取りがけられるオプションの取り付け方法およびを意事項について記載しています。 

n-O • オプションの取り付け/取り外しはユーザー個人でも行えますび、この場合の本体およ 
び部品の破損または運用した結果の影響についてはその責任を負いかねますのでご了承 
ください。本装置について詳しく、専門的な知識を持った保守サービス会社の保守員に 
取り付け/取りがしを行わせるようお勧めします。 

• オプションおよびケーブルは辭社び指定する部品を使用してください。指定似がの部品 
を取り付けた結果起きた装置の誤動作または故障-破損についての修理は有料となりま 
す。 


安き上の注意 


安全に正しくオプションの取り付け/取り外しをするために次のを意事項を必ず守ってくだ 
さい。 





A® 

装置を安全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。人び死 
こする、または重傷を負うおそれびあります。 

• 自分で分解•修理•改造はしない 

• リチウムバッテリを取りがさない 

• プラグを差し込んだまま取り扱わない 


A 注意 


装置を安全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。义傷や 
けびなどを負うおそれや物的損害を負うおそれびありまず。詳しくは、 iii ページ 
拟降の説明をご覧ください。 

• 落下ま意 

• 装置を引き出したが態にしない 

• 中途半端に取り付けない 

• カバーをがしたまま取り付けない 

• 指を挟まない 

• 高温ま意 

AA 

A0 
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静電気が策について 


本体内部の部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。取り付け-取り外しの際は静 
電気じよる製品の故障に十分を意してください。 

•リストストラップ(アームバンドや静電気防止手袋など)の着用 

リスト接地ストラップを手首に巻き付けてください。手に入らない場合は部品を触る前 
に崖体の塗装されていない金属表面に触れて身体に蓄積された静電気を放電します。 
また、作業中はを期的に金属表面に触れて静電気を放電するようにしてください。 

• 作業場所の確認 

-静電気防止処理が施された床、またはコンクリートの上で作業を行います。 

-カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業を行う場合は、静電気防止処理を 
行った上で作業を行って<ださい。 

• 作業台の使用 

静電気防止マ、ソトの上に本体を置き、その上で作業を行って<ださい。 

• 着巧 

-ウールや化学繊維でできた服を身につけて作業を行わないでください。 

-静電気防止靴を履いて作業を行ってください。 

-取り付け前に貴金属脂輪や腕輪、時計など)を外してください。 

• 部品の取り扱い 

-取り付ける部品は本体に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。 
-を部品の緣の部分を持ち、端子や実装部品に触れないで<ださい。 

-部品を保管•運搬する場合は、静電気防止用の袋などに入れてください。 
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取り付け/取 0 かしの準備 


部品の取り付け/取り外しの作業をする前に準備をします。 

n-O • トップカバーを取りがして準備びできた後、本体を持つときに PCI ライザーを持たない 
信重身 でください。 



• 電源コードを本体か5取りがした後、約己秒ほど待ってか5作業を続けてください。電 
源コードを取り外してか53〜4砂ほどの間、マザーボード上の部品やリモートマネー 
ジメントカード ( RMC ) は動作を続けている場台びあります。 RMC の動作び完全に停止 
してか5作業を続けてください。 
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ラックに設置している場合 


本体をラックに設置している場合の手順について説明します。ラックからの取りかしは1人 
でちできますが、なるベ<複数をで行うことをお勧めします。 



A ミ主意 


AQ 

装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。义傷や 
けびなどを負うおそれや物的損害を負うおそれびありまず。詳しくは、 iii ページ 
似降の説明をご覧ください。 

• 落下ま意 

• 装置を引き出したが態にしない 

• カバーをがしたまま取り付けない 

• 指を挟まない 


1. フ□ントベセルを取りがけている場合はフ□ントベセルを取りかすに章参照)。 

2 . 2章を参照して本体をラックか6取り外し、じょうぶで平6な机の上(こ置く。 


iwO^m 

I 本体を引き出したまま放置しないでください。必ずラックか5取りがしてくださし、。 

3. トップカバーを取り外す。 

くぼみの部分に指をかけてスライドさせ 
てか6持ち上げて < ださい。 
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トップカバーを 取り付けるときは、 トップカバーに ある フックと 本体の フレーム にある穴を 
あわせてていねいに本体に置いた後、前面へ向けてスライドさせてください。 



前面 。。 。 。。 。 背面 



カバーの先端をシャーシ内 
に差し込む 
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巧り付け/取りかしの手順 


次の手順に従つて部品の取り付け/取り外しをします。 

八ードディスクドライブ 

本体には、最大3台の八ードディスクドライブを搭載することができます。 



デイスクベイ3 
3台目の八ードディスク 
ドライブ用（オプション) 
RAID 構成時に使用 


デイスクベイ1 
1台目の八ードディスク 
ドライブ用 


ディスクベイ2 
2台目の八ードディスク 
ドライブ用（オプション) 
RAID 構成時に使用 


標準装備の八ードディスクドライブはシリアル ATA 2 を採用した 80 G 目の容量を持っています。 

n-O • 體社で指定していない八ードディスクドライブを使用しないでください。サードパー 
ティの八ードディスクドライブなどを取り付けると、 j \- ドディスクドライブだけでな 
く本体び故障ずるおそれびありまず。お買し、求めの際は N 81己 0-207 A (80 GB • 
7200 rpm • SATA 2) を指定してください。 

• 八ードディスクドライブを RAID 構成で使用する場台は、別途 N 8103 -91 ディスクア 
レイコント□-ラ、内蔵 SAS ケーブル ( K 410 -1 已1(00))、および N 81曰 0-200 
(73.2 GB . 1曰 krpm • SAS ) をお買いホめください。 

• 異なるインターフェースを持つ八ードディスクドライブを湿在して搭載することはでき 
ません。 

• SATA 八ードディスクドライブは、単一の八ードディスクドライブで使用することびでき 
まず。 

• 搭載する八ードディスクドライブの種類によって、バックブレーンボード上のジャンパ 
の設定を変更する必要びあります。下図を参考にジャンノくの設定を変更してください。 
設定び異なりますと正しく八ードディスクドライブび動作しなくなります。 
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取り付け 

次に示す手順で八ードディスクドライブを取りがけます。 


1 . 八ードディスクドライブ内の大切なデータのバックアップをとる。 


バックアップ(こついては4章を参照してください。 


2. 114ページを参照して準備をする。 

3. 八ードディスクドライブを取り付けるス□、ソトを確認する。 

ス□、ソトは本装置に3つあります。左のス□、ソトか6順に取り付けてください。 


4. 八ードディスクドライブベイ2、3に取り 
付ける場合は、ダミートレーを取り外 
す。 


ダミートレーは八ードディスクドライブ 
ベイ2、3(こ入っています。 


w-OI^ 



ダミートレーは大切に保存しておいて 
<ださい。 



巨. ドライブキャリアと八ンドルをしっかり 
と持ってス□、ソトへ挿入する。 

• ハンドルのフックびフレームに当 
たるまで巧し込んでください。 

• ドライブキャリアは両手でしっか 
りとていねいに持ってください。 

八ードディスクドライブベイ1と 
POWER スイ、ソチは近接しています。 
八ードディスクドライブの取り付け/取 
り外しの際に誤って POWER スイッチ 
を押さないようにを意してください。 
誤って POWER スイ、ソチを押してしま 
うとシャットダウン処理をされてしま 
います。 


























7. 八ンドルをゆっくりと閉じる。 

「カチ、ソ」と音がして□ックされます。 

I 

I 八ンドルとトレーに指を挟まないようにま意してください。 

I さ5にしっかり入っているか、再度巧し込んでください。 

II I チェック I 

II押し} A むときじ八ンドルのフックがフレームに引っかかっていることを確認してください。 

8 . 本装置の電源を ON にして、 SETUP ユーティリティを起動して 「Boot」 メニューで起動順位の設定 
をする。 

八ードディスクドライブを増設するとそれまで記憶されていた起動順位の設定がクリアされるた 
めです。 

9. ラックに設置している場合は、取り外したフ□ントべゼルを取り付ける。 

フ□ン トべゼル左のタブが本体の フレーム じ引っかかるようにしてか6取り付けてセキュリティ 
キーで□ック します。 
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取り外し 

次に示す手順で八ードディスクドライブを取り外します。 


• ハードディスクドライブ内のデータについて 

取りがした八ードディスクドライブに保存されている大切なデータ(例えば顧客情報や 
企業の経理情報など)び第兰者へ漏ミますることのないようにお客様の責任において確実 
に処分してください。 

Windows の口’ミ箱を空にずる」操作やオペレーティングシステムの口才ーマツりコ 
マンドでは見た目は消去されたよラに見えますび、実際のデータは八ードディスクドラ 
イブに書を込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊な 
ソフトウエアにより復元され、予期せめ用途に転用されるおそれびあります。 

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウエア(有償)またはサービス 
(有償)を利用し、確実にデータを処分ずることを強くお勧めしまず。データの消去につ 
いての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い台ねせください。 

• 電源ケーブルを取りがすとをは、次の注意を守ってください。 

-ケーブルをねじ5ない。 

-ケーブル部分を持って引っ張5ない。 

-コネクタ部分を持ってまっすぐに引き巧く。 

^ 八ードディスクドライブが故障したために取り外す場合は、八ードディスクドライブの 
DISK ランプがアンバー色に点灯しているス□、ソトをあ6かじめ確認してください。 










1 . 114 ページを参照して準備をする。 

2 . レバーを押して□ツクを解除し、八ンド 
ルを開<。 

I チェック I 

八ードディスクドライブベイ1と 
POWER スイ、ソチは近接しています。 
八ードディスクドライブの取り付け/取 
りかしの際に誤って POWER スイ、ソチ 
を押さないようにま意してください。 
誤って POWER スイ、ソチを押してしま 
うとシャツトダウン処理をされてしま 
います。 


3. 八ンドルとドライブキヤリアをしっかり 
と持って手前に引き化す。 


4. 八ードディスクドライブを取り外したまま本装置を使用する場合は、空いているス□ットにダ 
ミートレーを取りがける。 

己.本装置の電源を ON (こして、 SETUP ユーティリティを起動して旧〇〇りメニューで起動順位の設定 
をする。 

八ードディスクドライブを増設するとそれまで記憶されていた起動順位の設定がクリアされるた 
めです。 

巨.ラック(こ設置している場合は、取り外したフ□ントべゼルを取り付ける。 

フ□ントべゼル左のタブが本体のフレーム(こ引つかかるようじしてか6取りがけてセキュリティ 
キーで□ックします。 
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DIMM 


DIMMCDual Inline Memory Module ) は、本体のマザーボード上の DIMM ソケツトじ取り付 
けます。 

マザーボード上には DIMM を取り付けるソケツトが4個あります。 

メモリは最大 4 G 目まで増設できます。 



• DIMM は大変静電気に弱い電子部品です。本体の金属フレーム部分などに触れて身体の 
静電気を逃びしてか 5 DIMM を取り扱ってください。また、ボードの端子部分や部品を 
素手で触ったり、 DIMM を直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関ずる説 
明は113ぺージで詳しく説明していまず。 


• 轉社で指定していない DIMM を使用しないでください。ヴードパーテイの DIMM などを 
取り付けると、 DIMM だけでなく本体び故障するおそれびあります。また、これ5の製 
品び原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となります。 


また、本装置ではメモリの Dual Channel メモリモードをサポートしています。 

Dual Channel メモリモードで動作させるとメモリのデータ転送速度が2倍となります。 



本体前面 


出荷時には 、 DIMM #1に 
DIMM を搭載しています。 















































DIMM の増設順序 

DIMM は 、 Dual Channel メモリモードを使用する場合と使用しない場合で増設順序や増設単 
位が異なります。 

♦ Dual Channel メモリモードを使用しない場合 

増設単位および増設順唐に制限はありません。 

• Dual Channel メモリモードを使用する場合 

次の条件を守ってください。 

- 2枚単位で取りがけてください。 

-取り付ける2枚のメモリは同じ容量で同じ仕様のものを使ってください。 

-取りがけるス□、ソトはス□ット1と3、または2と4を一組としてくださしバ使用する 
組に順唐はありません)。 

次に搭載例を示します。 


搭載例 

Dual Channel 
メモ U モード 

スロット！ 

ス□ット 2 

ス□ット 3 

ス□ット 4 

例1 

動作する 

512 MB 
DIMM (標準） 

(未搭載） 

512 MB 

DIMM 

(未搭載） 

例2 

動作する 

512 MB 
DIMM (標準） 

1 GB 

DIMM 

512 MB 

DIMM 

1 GB 

DIMM 

例3 

動作しない 

512 MB 
DIMM (標準） 

1 GB 

DIMM 

512 MB 

DIMM 

(未搭載） 

例4 

動作しない 

512 MB 
DIMM (標準） 

1 GB 

DIMM 

(未搭載） 

1 GB 

DIMM 
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取り付け 


次の手順に従って DIMM を取りがけます。 


1. 114ページを参照して準備をする。 

2. 取り付ける DIMM ソケットの両端にある 
レバーを左ちに広げ、 DIMM をソケット 
にまっすぐ押し} A む。 

DIMM の向きにを意してください。 

DIM M の端子側には誤挿入を防止する 
ための切り欠きがあります。 

DIMM が DIMM ソケット(こ差し込まれる 
とレバーが自動的(こ閉じます。 

3. 手順1で取り外した部品を取り付ける。 

4. DianaScope を使って管理 PC か6、本装置の BIOS セットアップユーティリティを起動して 
「Advanced」 メニューの 「Memory Configuration」 で増設した DIMM が目10 S か6認識されている 
こと（画面に表示されていること）を確認する （ 148ページ参照)。 

「DianaScope」 については EXPRESSBUILDER(SE) CD-ROM 内のオンラインドキュメントを参照 
してください。 

己. 「Advanced」 メニューの 「Reset Configuration Data」 を 「Yes」 にする。 

八ードウエアの構成情報を更新するためです。詳しくは147ページをご覧ください。 

巨.目 I0S セットアップユーティリティの設定を保存して終了する。 

7. DianaScope を終了する。 









取り外し 

次の手順に従って DIMM を取り外します。 

^ • 故障した DIMM を取り外す場合は、 POST や ESMPRO で表示されるエラーメッセージを 

確認して、取り付けている DIMM ソケットを確認してください。 

• DIMM は最低1枚搭載されていないと装置は動作しません。 


1. 114ページを参照して準備をする。 

2. 取り外す DIMM のソケットの両側じある 
レバーを左ちにひろげる。 

□ックが解除され DIMM を取り外せま 
す。 



3. 手順1で取りかした部品を取り付ける。 

4. DianaScope を使って管理 PC か6、本装置の BIOS セットアップユーティリティを起動して 
「Advanced」 メニューの 「Memory Configuration」 で増設した DIMM が目10 S か6認識されている 
こと（画面に表示されていること）を確認する （ 148ページ参照）。 

「DianaScope」 (こついては EXPRESS 目 ULDER(SE) CD-ROM 内のオンラインドキュメントを参照 
してください。 

己. 「Advanced」 メニューの 「Reset Configuration Data」 を 「Yes」 にする。 

A- ドウエアの構成情報を更新するためです。詳しくは147ページをご覧ください。 

巨.故障した DIMM をを換した場合は、 「Advanced」 メニューの 「Memory Configuration」 で、 
「Memory Retest」 を 「Yes」 にして再起動する。 

エラー情報をクリアするためです。詳しくは148ページをご覧ください。 

7. BIOS セットアップユーティリティの設定を保存して終了する。 

8 . DianaScope を終了する。 


システムの拡張と n ンフイグレ—シヨン 


12己 









PCI ボード 


本体のマザーボード上にはライザーカードが搭載されています。ライザーカードじは 、 PCI 
ボードを取りがけることのできるス□、ソトが1個と PCI - X ボードを取り付けることのできる 
ス□、ソトが1個あります。 

n-O PCI ボードやライザーカードは大変静電気に弱い電子部品です。本体の金属フレーム部分な 
どに触れて身体の静電気を逃びしてか5ボードを取り扱ってください。また、 PCI ボードお 
よびライザーカードの端子部分やボードに実装されている部品の信号ピンに触れたり 、 PCI 
ボードおよびライザカードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関ずる説明 
は113ぺージで詳しく説明しています。 


PCI - X #2 側, 


ライザーカード 


PCI - X #1 側 






ライザーカード 

標準 





ス□ット 
(バス A ) 

ス□ット 
(バス B ) 


型名 



PCIe#l 

PCIe #2 


部品名 

PCI ス□ツト性能* 1 

x 4 レーン 

x 8 レーン 

備考 



ス□ツトサイズ 

Low Profile 

Full Height 




PCI ボードタイプ* 1 

x 8 ソケット 

x 8 ソケット 




搭載可能なボードタイプ 

131 mm む下 

242 mmUrF 


N 8103 -91 

ディスクアレイコント□-ラ 
(外付け用 SAS 2 ch ) 

(力ード性能 ： PCI EXPRESS ( x 8)) 

- 

〇 

K 410-1 5 1(00) 必須 

N 8103 -94 

増設バッテリ 

- 

〇 

N 8103 -91 用増設バッテリ 

N 8104 -114 

1000 BASE - T 接続ボード 
(力ード性能 ： PCI EXPRESS ( xl )) 

〇 

- 

最大1枚まで 
その他の N にと 
の Teaminig ( AFT/AL 己相 
当)は不可。 

N 8104-に2 

1000 BASE - T 接続ボード (2 ch ) 

(力ード性能 ： PCI EXPRESS ( x 4)) 

〇 

- 

最大1枚まで 
その他の N にと 
の Teaminig ( AFT/AL 己相 
当)は不可。 

10 BASE - T は未サポート 


o 搭載可能一搭載不可 

*1 レーン：転送性能（転送帯域）を示す。<例>1レーンニ2.旅 bps (片方向)、4レーンニ lOGbps (片方向） 
ソケット：コネクタサイズを示す。ソケット数]:下のカードが搭載可能。 

<例 > x 4 ソケットー x 1 カード、 x 4 カードは搭載可能。 x 8 カードは搭載不可。 

* 各カードの機能詳細についてはテクニカルガイドを参照ください。 

* 同ーバス内に異なるカードを実装した場合は低い方の周が数で動作します。 

* 製品名のカッコ内に記載されたカード性能とはカード自身が持つ最高動作性能です。 

* 本体 PCI ス□、ソトよりも PCI カードのほうが動作性能が高い場合は、本体 PCI ス□、ソト性能で動作します。 

標準ネットワークについて 

* 標準ネットワーク（オンボード）で AFT / AL 己の Teaming を組むことが巧能。 

ただし、標準ネットワークとオプション LAN ポートで同一の AFT / AL 己の Teaming を組むことは不可。 

搭載可能なボードのヴイズ 

* 5 V カードは実装不可。 

* Full Height 力ードの場合：奥行き 242 mm まで、幅 97 mm まで （ PCI ブラケットのエッジから基板がはみ出るよ 
うな PCI 力ード（幅97〜 106/7 mm までの力ード））は実装できません。 

* Low Profile 力ードの場合：奥行き131 mm まで、幅 64.4 mm まで 
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取り付け 

次の手順に従って PCI ボードス□、ソトにボードを取り付けます。 


^ • PCI ボードを取り付けるときは、ボードの接続部の形状と PCI ボードス□、ソトのコネク 

[ P ; 列 夕形状が合っていることを確認してください。 

• 内蔵の八ードディスクドライブに接続するボードは形状に関係なく、ライザーカードの 
フル八イト側に取り付けてください。 


n-O 本装置に取り付けることのできる PCI ボードはシヨートタイプのみです。□ングタイプ(フ 
ルレングス）は取り付けることびできません。 


1. 114ページを参照して準備をする。 

2 . ライザーカードを固定しているネジ1個 
をかして、ライザーカードの両端を持つ 
てまっすぐ持ち上げて本体か6取り外 
す。 


3. ライザーカードか6ネジ1本を外し、増 
設ス □、ソ トカバーを取り外す。 

w-Ol^ 

取りがした増設ス□ットカバーは、大 
切に保管しておいてください。 




4. ライザーカードに PCI ボードを取り付け 
る。 


ライザーカードのス□、ソト部分と PCI 
ボードの端子部分を合わせて、確実(こ差 
し込みます。 
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• ライザーカードや PCI ボードの端子部分およびボードに実装されている電子部品の信号ピン 
には触れないでください。ミちれや油び付いた状態で取り付けると誤動作の原因となります。 

• うまくボードを取り付け5れないときは、ボードをいったん取りがしてか5取り付け直して 
ください。ボードに過度の力を加えると PCI ボードやライザーカードを破損するおそれびあ 
りますのでま意してください。 

I チェック I 

PCI ボードのブラケツトの端が、ライザーカードのフレーム穴に差し} A まれていることを確認し 
てください。 

已 . PCI ボードを手順 3 で外したネジで固定する。 




巨. ディスクアレイコント□-ラ ( N 8103 -91) を取りがける場合、オプションの内蔵 SAS ケーブル 
( K 410-151 (00)) を使用し、ケーブルをマザーボード(こ接続する。 
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取り外し 


ボードの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。 

ボードをしっかりと持って取り外してください。また、取り外しの際に本体が動かないよう 
別の人に本体を押さえてもらいながら取り外しを行ってください。 

n-O PCU □ットに搭載したオプションの LAN ボードに接続したケーブルを巧くときは、コネ 
クタのツメび手では押しにくくなっているため、マイナスドライバなどを使用してツメを巧 
して巧いてください。その際に、マイナスドライバなどび LAN ポートやその他のポートを 
破損しないよう十分に注意してください。 

ボードを取り外したまま運用する場合は、ライザーカードに取りがけられていた増設ス□、ソ 
トカバーを必ず取り付けてください。増設ス □、ソ トカバーはネジで固定してください。 

I n-O ボードの取りがしや交換.取り付けス□ットの変更をした場台は、 DianaScope を使って 
本装置の BIOS セットアップユーティリティを起動して、 「 Advanced 」 メニューの 「Reset 
Configuration Data 」 を 「 Yes 」 にして、八ードウエアの構成情報を更新してください。 







N 8103 -91 ディスクアレイコント□-ラ 

オプションの N 8103 -91 ディスクアレイコント□ーラを取り付けると、本体内蔵の八ード 
ディスクドライブやオプションの八ードディスクドライブベイに搭載した八ードディスクド 
ライブを r ディスクアレイ構成」で使用することができます。 

n-O • SATA 2八ードディスクドライブでは RAID 構成にずることはできません。 

RAID 構成にするためには、オプションの SAS 八ードディスクドライブ2台上と 
N 8103 -91 ディスクアレイコント□-ラ、内蔵 SAS ケーブル ( K 410 -1 己1(00))び 
必要でず。 

• ディスクアレイコント□—ラは大変静電気に弱い電子部品でず。本体の金属フレーム部 
分などに触れて身体の静電気を逃びしてか5ディスクアレイコント□ーラを取り扱って 
ください。また、ディスクアレイコント□—ラの端子部分や部品を素手で触ったり、 
ディスクアレイコント□—ラを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関ず 
る説明は113ぺージで詳しく説明していまず。 

• ディスクアレイ構成に変更する場台や、 RAID を変更する場合は、八ードディスクドラ 
イブを初期化します。ディスクアレイとして使用ずる八ードディスクドライブに大切な 
データびある場合は、バックアップを別の八ードディスクドライブにとってか5ボード 
の取り付けやディスクアレイの構築を行ってください。 

• ディスクアレイを構築ずるには2台上の八ードディスクドライブび必要でず。 

• J \- ドディスクドライブはバックごとに同じ容量-性能を持ったものにしてください。 

ディスクアレイコント□-ラを取り付ける場合は、 DianaScope を使って BIOS セットアッ 
I チェック I プユーティリティの 「Advanced」 メニューの 「PCI Configuration」 で 「PCI Slot n Option 

R0MJ(n :ス□、ソト番号)のパラメータがに nabled」 になっていることを確認してください。 

RAID 1 のディスクアレイ構成にすると、ディスクの信頼性が向上するかわりにディスクアレ 
rE 37 n イを構成するハ-ドディスクドライブの総容量に比べ、実際に使用できる容量が小さくなり 

ます。 

本体内蔵型の八ードディスクドライブでサポートしている RAID レベルとその説明はじ(下の 
とおりとなります。 

- RAID 1 (ミラーリング） 

2台の八ードディスクドライブに対して同じデータを記録する方まです。この方まを「ミ 
ラーリング」と呼びます。データを記録するときに同時に2台の八ードディスクドライブ 
に記録するため、使用中に一方の八ードディスクドライブが故障しても、もう一方の正 
常な八ードディスクドライブを使用してシステムダウンすることなく継続して運用する 
ことができます。 

w - Ol ^ 

• データを2台の八ードディスクドライブへ同時に ij — ド/ライトしているため、単体ディス 
クに比べてディスクアクセス性能は劣りまず。 

• アレイの論理容量は、接続された八ードディスクドライブ1台と同じとなります。 
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- RAID 日（ストライピング+パリテイ） 


ストライピングじより3台じ(上の八ードディスクドライブに分散してデータを記録しま 
す。またストライピングされたデータのパリティ情報もを八ードディスクドライブに分 
散して記録されます。ディスクは冗長性を持っています。 



• データを3台杉上の八ードディスクドライブへ同時にリード/ライトしているため、単体 
ディスクに比べてディスクアクセス性能は劣りまず。 

• パリティデータを保存するため、3台 m 上の八ードディスクドライブの総容量より若干容量 
び少なくなりまず。 


ケーブルのルーティング 

ディスクアレイコント□ーラにインターフェースケーブルを取り付ける場合、ケーブルの 
ルーティングが必要です。 W 下の図を参考にケーブルをルーティングしてください。 

SAS コント□ーラを 



取り付け 


ディスクアレイコント□ーラの取り付けは 「 PCI ボード」を参照してください。 SAS 八ードディ 
スクドライブをディスクアレイ構成にずる場合は、別売の内蔵 SAS ケーブルが必要です。 


取り外し 

ボードの取り外しは、取り付けの逆の手順を行って<ださい。 

また、ボードを取り外したまま運用する場合は、ライザーカードに取り付けられていた増設ス 
□、ソ トカバーを必ず取り付けてください。増設ス □、ソ トカバーはネジで固定してください。 




















































































































































内蔵の八ードディスクドライブをディスクアレイ構成にする場合のま意 

ディスクアレイコント□ーラを取りがけて内蔵の八ードディスクドライブをディスクアレイ 
構成にする場合は、次の点について磕認してください。 

♦ 本体標準搭載の八ードディスクドライブは SATA II タイプですので、 SAS タイプの八一 
ドディスクドライブに巧換する場合は、バックプレーンボード上のジャンパ設定を変更 
する必要があります。 （166 ページ参照） 

♦ 同じ容量を持つ SAS タイプの八ードディスクドライブを2台 U 上搭載していること。 

• ディスクアレイ構成の RAID(Redundant Arrays of lnexpensive [ lndependent ] Disks ) 
レベルの 「 RADI 」 の RAID レベルを選択-設定すること。 

内蔵の八ードディスクドライブにシステムをインストールする場合は、「シームレスセッ 
トアップ」を使用して、 RAID の構成から 0 S のインス!-ール、セットアップまでをするこ 
とをお勧めします。システムをインストールしない場合も、シームレスセットアップの 
「オペレーティングシステムの選択」で[その他]を選択すると、ディスクアレイの構成から 
保守用パーティションの設をと保守ユーティリティのインストールまでを自動でインス 
I -ーラがセットアップします。マニュアルでセットアップする場合は、ボード上のチ、ソ 
プに搭載されている 「MegaRAID Storage Manager 」 を使用します 。 Mega RAID 
Storage Manager は本体の電源を ON にした直後に起動する POST の途中で起動すること 
ができます。詳しくは、ボードに添付の説明書を参照してください。 
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冗長フアン 


本体標準装備のファンとオプションのファンを交換することにより、ぶ却ファンの冗長化を 
することができます。 


[標準装備時] 

装置前面側 装置背面側 



ファンコネクタ9 


ファンコネクタ10 


ファンコネクタ7 


ファンコネクタ8 


ファンコネクタ5 


ファンコネクタ6 


ファンコネクタ3 


ファンコネクタ4 


ファンコネクタ1 


ファンコネクタ2 


* コネクタ2、4、6、8、1日はオプションファン用のコネクタです。 


[オプションファン接続時] 

装置前面側 装置背面側 



* コネクタ1、3、5、7、9にはシングルファンのケーブル(赤、黄、黒、茶）を 
接続、コネクタ2、4、6、8、10にはダブルファンのケーブル（白、グレー、 
オレンジ、紫）を接続してください。 


































































































































































































































































交換 

1. 114ページを参照して準備をする。 

2. 冗長ファン固定ブラケットを取り外す。 


3. ファンケーブルを取り外す。 


4. ファン上部のプラスチック部分を軽く内 
側に押しなが6つまみ、まっすぐ上に持 
ち上げ、取り外す。 














己.オプションファン上部のプラスチック部 
分を軽く押しなが6つまみ、オプション 
フアンの下部の突起部分を溝(こ合わせ、 
軽<押しなが6装着する。 
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8 . バックブレーンボード上の JP -21 ジャンパピンを変更する。 
下図を参照して変更して<ださい。 


孩1 


マザーボード 


バックプレーン 
ボード 


lEi 


その他のジャンノくの設定は変更しないでください。本装置の故障や誤動作の原因となりまず。 


• L 励 

オプションファンから標準装備のファンに交換する場合もコネクタの位置にを意しながら手順 
3、4を参照して行ってください。 


JP21 


ストラップ 


標準時ファン冗長化 



司司 
回回 


回 


br 


@国 


CJi— 


br 


r c 


システムの拡張と n ンフイグレ—シヨン 


137 
























































システム BIOS のセットアップ ( SETUP ) 


Basic Input Output System (目 lOS) の設定方まについて説明します。 

導入時やオプションの増設/取り外し時にはここで説明する内容をよく理解して、正しく設定してくださ 
い。 



SETUP は八ードウエアの基本設定をするためのユーティリティツールです。このユーティ 
リティは本体内のフラッシュメモリに標準でインス I -ールされているため、専用のユーティ 
リティなどがなくてち実行できます。 

SETUP で設をされる内容は、化荷時に最も標準で最適な状態に設定していますのでほとん 
どの場合において SETUP を使用する必要はありませんが、この後に説明するような場合な 
ど必要に応じて使用してください。 

n-O • SETUP の操作は、システム管理者(アドミニストレータ）び行ってください。 

• SETUP では、パスワードを設定することびできます。パスワードには、 
rSupervisor 」 と 「 User 」 の2つのレベルびありまず。 TSupervisor 」 レベルのパスワー 
ドで SETUP にアクセスした場合、すべての項目の変更びできます。 「 Supervisor 」 の 
パスワードび設定されている場合、 「 User 」 レベルのパスワードでは、設定内容を変更 
できる項目び限5れます。 

• 0 S (オペレーティングシステム）をインス!ルずる前にパスワードを設定しないでく 
ださい。 

• SETUP ユーティリティは、最新のバージヨンびインストールされています。このため 
設定画面び本書で説明している内容と異なる場台びあります。設定項目については、才 
ンラインヘルプを参照するか、保守サービス会社に問い合わせてください。 
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起動と操作には 「DianaScope」 をインストールしたコンピュータ僧理 PC) が必要です。詳し 
くは EXPRESSBUILDER(SE) CD-ROM 内のオンラインドキュメントを参照してください。 
本体の電源を ON にすると管理 PC のディスプレイ装置の画励こ POST (Power On S が- Test) 
の実行内容が表示されます。 「NEC」 □ゴが表示された場合は、 <Esc> キーを押してくださ 
い。 

しばら<すると、次のメッセージが画面左下に表示されます。 

Press <F2 > to enter SETUP or Press <F12> to boot from Network 

ここでく F2> 羊一を押すと、 SETUP が起動して Main メニュー画面を表示します。 

前に SETUP を起動してパスワードを設をしている場合は、パスワードを入力する画面が 
表示されます。パスワードを入力してください。 

Enter password：[ ] 

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも誤ったパスワードを入力すると、本装置は 
動作を停止します（これより先の操作を行えません)。電源を OFF にしてください。 

，こ パスワードには、 「 Supervisor 」 と 「 User 」 の2種類のパスワードがあります。 「 Superoisor 」 で 

は、 SETUP でのすベての設をの状態を確認したり、それらを変更したりすることができま 
す。 「 User 」 では、確認できる設をや、変更できる設をに制限があります。 
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キーと画面の説明 


管理 PC の车ーボード上の次の车一を使って SETUP を操作します（羊一の機能については、 
画面下にも表示されています）。 


サブメニューが 
あることを示す S 


Phoenix cME FirstBIOS Pro 

Server 


Setmr Jti 


現在表示しているメニューを示す 


Lity 


設定項目 


► System Management 


Item Specific Help 


Additional setup menu to 
view server managment 

► Console Redirection 

► Event Log Configuration 

Assert NMI on SERR: 

FRB-2 Policy: 

Boot Monitoring: 

ク Boot Monitoring Policy: 

CEnabLed] 

: Disable BSP] 

: Disabled ： 

[Retry 3 Times] 

features. 

Thermal Sensor: 

CEnabLed] 


BMC IRQ: 

[IRQ 11] 


Post Error Pause: 

CEnabLed] 


AC-LINK: 

[Last State] 


Power On Delay Time: 

C 20 ： 


PLatform Event FiLtering: 

CEnabLed ] 、 



オンライン 

ヘルプ 

ウインドウ 


F1 Help 
Esc Exit 


Select Item 
Select Menu 


-/ + ChangW Values 
Enter Select ^Sub-Menu 


F9 Setup Defaults 
F10 Save and Exit 


キーの 機能説明 


パラメータ（選択すると文字が反転する） 


□ カーソル丰一 （ t 、い 

画面に表示されている項目を選択します。文字の表示が反転している項目が現在選択さ 
れています。 

□ カーソルキー（^、一） 

Main や Advanced、Security、Server、Boot、Exit などのメニューを選択します。 

□ <一>车一/<十> 车一 

選択している項目の値(パラメータ）を変更します。サブメニュー頒目の前に「►」がつい 
ているもの）を選択している場合、この丰一は無効です。 

□ <Ente「> 丰一 

選択したパラメータのまをを行うときに押します。 

□ <Esc> 丰一 

ひとつ前の画面に戻ります。押し続けると 「Exit」 メニューに進みます。 
n <F レ羊一 

SETUP の操作でわからないことがあったときはこの羊一を押してください。 SETUP の 
操作についてのヘルプ画面が表示されます。 <Esc> 车一を押すと、元の画面に戻りま 
す。 

□ <F9>+- 

現在表示している項目のパラメータをデフォルトのパラメータに戻します她荷時のパラ 
メータと異なる場合があります）。 

n <Fio>+- 

設をしたパラメータを保存して SETUP を終了します。 
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設定例 


次にソフトウエアと連携した機能や、システムとして運用するときに必要となる機能の設を 
例を示します。 


曰付-時間の設定 


日付や時間の設定は、オペレーティングシステム上でもできます。 

「 Main 」 一 ！" System Time 」 （時刻の設定） 
rMairU 一 ！" System Date 」 （日付の設を） 



「 ESMPRO / ServerMana 呂目りを使ってネットワーク経由で本体の電源を制御する 

「 Advanced 」 一 「Advanced Chipset Control 」 一 「Wake On LAN / PME 」 一 「 Enabled 」 
r Server 」 一 r AC - LINK 」 一 r Stay 饼 f 」 


八ードディスクドライブ関連 


A - ドディスクドライブの状態を確認する 

「 Main 」 一 rPrimary IDE Master/Primary IDE Slave 」 一表示を磕認する 


UPS 関連 


UPS と電源連動させる 

- UPS から電源が供給されたら常に電源を ON させる 
[" Server 」 一 「 AC - LINK 」 一 「Power On 」 

- UPS から電源が供給されても電源を OFF のままにする 
に erver 」 一 「 AC - LINK 」 一にね yOff 」 


起動関連 


本体に接続している起動デバイスの順番を変える 

「巨〇〇り^起動順唐を設定する 

POST の実行内容を表示する 

「 Advanced 」 イ Boot-time Diagnostic Screen 」 一 「 Enabled 」 

「 NEC □ゴ」の表示中にく ESC > 羊一を押しても表示させることができます。 

コンソール端末か！5制御する 

「 ServerJ-^rConsole Redirection 」 一それぞれの設定をする 


システムの拡張と n ンフイグレ—シヨン 
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メモリ関連 


搭載しているメモリ （ DIMM ) の状態を確認する 

「 Advanced 」 一 「Memory Configuration 」 一表示を確認する 

画面に表示されている DIMM グループとマザーボード上のソケットの位置は下図のように対 
応しています。 



マザーボード 


メモリ （ DIMM ) のエラー情報をクリアする 

「 Advanced 」 一 「Memory Conriguration 」 イ Memory Retest 」 一 「 Yes 」 一 
< Erite 「> 羊一-^再起動するとクリアされる 


メモリ （ DIMM ) の詳細テストを実行する 

rAdvanced 」 一 rMemory Configuration 」 一 「Extended RAM Step 」 一「 1 MB 」 一再起動する 
と詳細テストを実行する 


CPU 関連 


搭載している CPU の状態を確認する 

「 Main 」 一 「processor Settings 」 一 「 Processor 1 CPUID 」 一表示を磕認する 

CPU のエラー情報をクリァする 

「 Main 」 一 「Processor Settings 」 一 「Processor Retest 」 一 「 Yes 」 一再起動するとクリアされ 
る 


キー ボード関連 


Numlock を設定する 

「 AdvancedJ^rNumLock J^r Off (起動時に無効 ) /On (起動時に有効)」 


142 





















































イベント□グ関連 


イベント□グをクリアする 

「 Server 」 一 「Event Log Configuration 」 一 「Clear All Event Logs 」 一 < Ente 「>+ —— ^[ YES ] 
を選択するとクリアされる 


セキュリティ関連 


BIOS レベルでのパスワードを設定する 

l " Secu 「 ity 」 一 ！" Set Supervisor Password 」 ーパスワードを入力する 

[" Security 」 一 ！" Set User Password 」 ーパスワードを入力する 

管理者パスワード ( Supervisor ） 、ューザーパスワード （ User ) の順に設をします。 


外付け周辺機器関連 


が付け周辺機器に巧する設定をする 

rAdvanced 」 一 「Peripheral Configuration 」 一それぞれの機器に対して設走!をする 


内蔵機器関連 


ディスクアレイコント□ーラボードなどを取り付ける 

「 Advanced 」 一 「PCI Configuration 」 一 「PCI Slot n Option ROM(n :ス□、ソト番号)」一 
「 Enabled 」 

八ードウエアの構成情報をクリアする（内蔵機器の取り付け/取り外しの後） 

「 Advanced 」 一 「Reset Configuration Data 」 一 「 Yes 」 


設定内容のセーブ関連 


BIOS の設定内容を保存して終了する 

「 Exit 」 一 「Exit Saving Changes 」 

変更した BIOS の設定を破棄して終了 

「 Exit 」 一 「Exit Discarding Changes 」 

BIOS の設定をデフオルトの設定に戻す 

「 Exit 」 一 「Load Setup Defaults 」 

変更した BIOS の設定を破棄する 

「 Exit 」 一 「Discard Changes 」 

現在の設定内容を保巧する 

「 Exit 」 一 「Save Changes 」 


システムの拡張と n ンフイグレ—シヨン 
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パラメータと説明 


SETUP には大きく 6種類のメニューがあります。 

• Main メニュ ー 

• Advanc 目 d メニュ ー 

• Security メニュ _ 

• Server メニュー 
参 Boot メニュ ー 

参 Exit メニュ ー 

このメニューの中からサブメニューを選択することによって、さらに詳細な機能の設定がで 
きます。次に画面に表示されるメニュー別に設定できる機能やパラメータ、化荷時の設をを 
説明をします。 


Main 

SETUP を起動すると、はじめに Main メニューが表示されます。項目の前に「►」がついてい 
るメニューは、選択して < Ente 「> 羊一を押すとサブメニューが表示されます。 


Advan 


Phoenix cME FirstBIOS Pro Setup Utility 



System Time: 

[19:SH:55] 

Item Specific Help 


System Date: 

[10/27/2006] 

<Tab>, く Shift - Tab>, or 

Hard Disk Pre-DeLay: 

: Disabled ： 

<Enter> selects field- 

► Primary IDE Master 

[80000MB SATA1 ： 


► Primary IDE Slave 

[None] 


► Secondary IDE Master 

[CD-ROM] 


k Secondary IDE Slave 

[None] 


► Processor Settings 



Language: 

: English (US)] 



F1 Help t i Select Item - / + Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ^--► Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


Main メニューの画面上で設をできる項目とその機能を示します。 
項目については次ページの表を参照してください。 
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項目 

パラメータ 

説明 

bystem Time 

HH : MM:SS 

時刻の設定をします。 

System Date 

MM / DD/YYYY 

曰がの設定をします。 

Hard Disk Pre-Delay 

[ Disabled ] 

POST 中に初めて内蔵の DE 八ードディス 


3 Seconds 

クドライブにアクセスする際に八ードデ 


6 Seconds 

ィスクドライブの準備のための待ち時間 


9 Seconds 

12 Seconds 

15 Seconds 

21 Seconds 

30 Seconds 

を設定します。 

Primary IDE Master 

— 

それぞれのチャネル(こ接続されているデ 

Primary IDE Slave 


バイスのタイプを表示します。 

Secondary IDE Master 


シリアル ATA (こ八ードディスクドライブ 

Secondary IDE Slave 


を 1 台のみ接続した場合、デバイスの情報 

Third IDE Master 


は Primary IDE のエリア(こ表示されます。 

Third IDE Slave 


一部設定を変更できる項目があります 
が、化荷時の設定のまま(こしておいて< 
ださい。 

Processor Settings 

— 

サブメニューを表示します。次ページを 
参照してください。 

Language 

正 nglish ( US )] 

Francais 

Deutsch 

Espanol 

Italiano 

SETUP で表示する言語を選択します。 


[]: 出荷時の設定 


n-O BIOS のパラメータで時刻や日付の設定び正しく設定されているか必ず確認してくださし、。 
次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認-調整をしてください。 

• 装置の輸送後 

• 装置の保管後 

• 装置の動作を保証ずる環境条件(温度：1〇で〜3己で . 湿度： 200/〇〜800/〇)か5がれた 
条件下で休止が態にした後 

システム時計は毎月1回程度の割台で確認してください。また、高い時刻の精度を要求ずる 
ようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ ( NTP サーバ)などを利用して運用するこ 
とをお勧めしまず。 

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みび生じる場合は、お買いホめ 
の販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。 
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Processor Settings 

Main メニューで 「Processor Settings 」 を選択すると、下の画面が表示されます。 


Phoenix cME FirstBIOS Pro Setup UtiLity 


Processor Settings 


Item Specific Help 

Processor Retest : 

晒] 

Select 'Yes* , BIOS wiLL 
clear historical 

Processor Speed Setting: 

2.66 GHz 

processor status and 
retest alL processors 

Processor 1 CPUID : 

06 巧 

on next boot- 

Processor 1 L2 Cache : 

4096 KB 


Execute Disable Bit : 

: Disabled ： 


InteL(R) VirtuaLization Tech : 

[DisabLed] 


Enhanced Intel Speed Step(R) Tech: 

[DisabLed] 



FI Help t i 

Esc Exit <-- 、 


Select Item 
Select Menu 


-/ + Change Values 
Enter Select ► Sub-Menu 


F9 Setup Defaults 
F10 Save and Exit 


項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

Processor Retest 

[ No ] 

Yes 

プ□セ、ソサのエラー情報をクリアし、次 
回起動時にすべてのプ□セ、ソサに対して 
テストを行います。このオプションは次 
回起動時(こ自動的(こ「 N 0」に切り替わり 
ます。 

Processor Speed Settings 

nnn GHz 

プ□セツサの動作周波数を表示します 
(表示のみ）。 

Processor 1 CPUID 

数値 ( OFxx ) 

Disabled 

数値の場合はプ□セ、ソサの ID を示しま 
す。 「 Disabled 」 はプ□セ、ソサの故障を 
示しま "5 (表示のみ J 。 

Processor 1 L 2 Cache 

nnn KB 

プ□セ、ソサのセカンド（二次）キヤ、ソシ 
ュサイズを表示します（表示のみ）。 

Execute Disable Bit 

Enabled 

[ Disabled ] 

[^ Disabled ] 設定時 、 XD future flag を'' 0" に 
設定します。本メニューは 、 Pentium 4 
Processor EO Stepping ^ 降のプ□セツ 
サ実装時に表示されます。 

Intel ( R ) Virtualization Tech 

[ Disabled ] 

Enabled 

インテルプ□セ、ソサが提供する「仮想化 
技術」の機能の有効/無効を設定します。 

Enhanced Intel Speed 

[ Disabled ] 

インテルプ□セ、ソサが提供する「拡張版 

Step ( R ) Tech 

Enabled 

インテル Speed Step テクノ □ジ」の機能 
の有効/無効を設定します。 


]: 化荷時の設定 




















Advanced 

力ーソルを rAdvancecU の位置に移動させると、 Advanced メニューが表示されます。 

項目の前じ「►」がついているメニューは、選択して < Ente 「> キーを押すとサブメニューが表 
示されます。 


PhoenixBIOS Setup Utility 




Item Specific Help 

► Memory Configuration 

► PCI Configuration 


Additional setup 

► Peripheral Configuration 

► Advanced Chipset Control 


menus to configure 

Memory devices- 

Boot-time Diagnostic Screen: 

[DisabLed] 


Reset Configuration Data; 

[No] 


NumLock: 

[Off] 


Memory/Processor Error: 

[Boot] 



FI Help 
Esc Exit 


t i 


Select Item 
Select Menu 


-/ + Change Values 
Enter Select ► Sub-Menu 


F9 Setup Defaults 
F10 Save and Exit 


項目については次の表を参照してください。 


]: 化荷時の設定 


項目 

パラメータ 

説明 

Boot-time Diagnostic Screen 

[ Disabled ] 

起動時の自己彰断 （ POST ) の実行画面 


Enabled 

を表示させるか、表示させないかを設定 
します。 「 Disabled 」 に設定すると、 

POST の間、 「 NEC 」 □ゴが表示されま 
す。（ここで < Es にキーを押すと POST の 
実行画面に切り替わります。） 

Reset Configuration Data 

[ No ] 

Configuration Data ( POST で記憶してい 


Yes 

るシステム情報）をクリアするときは 
「 Yes 」 （こ設定します。システムの起動後 
(ここのパラメータは 「 No 」 に切り替わり 
ます。 

NumLock 

On 

システム起動時(こ Numlock の有効/無効を 


[ Off ] 

設定します。 

Memory/Processor Error 

[ Bo 饰 

POST 中にメモリや CPU のエラーを横化 


Halt 

したときに POST を中断するかどうかを 
設定します。 
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Memory Configuration 


Advanced メニユーで 「Memory Configuration 」 を選択すると、 W 下の画面が表示されま 
す。 


Phoenix cME FirstBIOS Pro Setup Utility 

Advanced 



項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

Installed memory 

— 

本体内蔵の基本メモリ容量を表示します 
(表示のみ）。 

Available to OS 

— 

0 S で使用可能なメモリの総容量を表示し 
ます（表示のみ）。 

Used by devices 


本体内蔵の基本メモリ容量においてをデ 
バイスにより使用されているメモリの総 
容量を表示します（表示のみ）。 

DIMM Group #1-#4 Status 

Normal 

Not Installed 

Disabled 

DIMM の状態を表示します（表示のみ）。 
「 Normal 」 は DIMM が取り付け6れてい 
て、正常であることを、 「 N 饥 

Ins ね lied 」 は DIMM が取り付け6れていな 
いことを示します。 「 Disabled 」 

は DIMM が故障していることを示します。 

Memory Retest 

[ No ] 

Yes 

メモリ （ DIMM ) の詳細テストを実巧するか 
どうかを設定します。 

Extended RAM Step 

1 MB 

1 KB 

Every location 
[ Disabled ] 

拡張メモリに対するテストを実巧するか 
どうか、および実行する際のブ□、ソクサ 
イズを設定します。 
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PCI Configuration 

Advanced メニューで 「PCI Configuration 」 を選択すると、下の画面が表示されます。項 
目の前に「►」がついているメニューは、選択して<£が6「>车一を押すとサブメニューが表示 
されます。 


Phoenix cME FirstBIOS Pro Setup Utility 

Advanced 


PCI Configuration 

Item Specific Help 

► Onboard Video ControLLer 

Onboard LAN 

PCI Slot 1Option ROM : : Enabled ： 

PCI Slot 2 Option ROM : [Enabled] 

Additional setup 
menus to configure 

onboard Video 

controLLer- 


FI Help t I Select Item - / + Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ^--^ Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

PCI SI 饥 1 Option POM 

PCI SI 饥 2 Option POM 

[ Enabled ] 

Disabled 

PCI ス□、ソトに接続されているデバイス 
(ボード）に搭載されている目 IOS の有 
効/無効を設定するサブメニューを表示し 
ます。グラフィックスアクセラレータボ 
ードを取り付ける際や、取り付けようと 
しているディスクアレイコント□-ラお 
よび SCSI コント□ーラなどに 0 S がインス 
トールされている八ードディスクドライ 
ブを接続する際にはそのス□ットを 
「 Enabled 」 に設定してください。オプシ 
ョン ROM 目10 S を搭載した LAN コント □ 

ーラボードを使用していて、このボード 
か6ネットワークブートをしないときは 
「 Disabled 」 （こしてください。オプショ 
ン ROM の展開を無効にすることじより、 
メモリの消費を防ぎ、起動時間を短縮さ 
せることができます。 


[]： 出荷時の設定 


Ex - Riser 接続時 

PCI Slot 1 はフル八イト側を 、 PCI Slot 2 は□ープ□ファイル側を示します。 
Ex - Riser 接続時 

PCI Slot 1 はフル八イト側を 、 PCI Slot 2 は□ープ□ファイル側を示します。 
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Embedded N に 


項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

Onboard LAN Control 

Disabled 

オンボード上の LAN コント□ーラの有効/ 


[ Enabled ] 

無効を設定します。 

LAN 1 Option ROM Scan / 

Disabled 

オンボード上の LAN コント□ーラの BIOS 

LAN 2 Option ROM Scan 

[ Enabled ] 

の展開の有効/無効を設定するサブメニュ 
一を表示します。 


]： 化荷時の設定 








Peripheral Configuration 

Advanced メニューで 「Peripheral Configuration 」 を選択すると、下の画面が表示されま 
す。 


Phoenix cME FirstBIOS Pro Setup Utility 

Advanced 


PenpheraL Configuration 

Item Specific Help 

Serial Port A: 


ConTigure serial Port A 

Base I/O address 

[3F8] 

using options : 

Interrupt : 

[IRQ 4] 


Serial Port B: 

[EnabLed] 

[Disabled] 

Base I/O address 

[2F8] 

No configuration 

Interrupt : 

[IRQ 3] 

[EnabLed] 

USB 2-0 ControLLer 

[EnabLed] 

User configuration 

Legacy USB Support 

[EnabLed] 


ParaLLeL ATA: 

[EnabLed] 


Serial ATA: 

[EnabLed] 


Native Mode Operation 

[Auto] 


SATA ControLLer Mode Option: 

[CompatibLe] 



FI Help t i Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit --* Select Menu Enter Select ►Sub-Menu F10 Save and Exit 


項目については次の表を参照してください。 

n-O 割り込みやべース I / O アドレスび他と重複しないようにま意してください。設定した値び他 
のリソースで使用されている場合は黄色の r * 」び表示されます。黄色の r * 」び表示されて 
し、る項目は設定し直してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

Serial Port A 

Disabled 

シリアルポート A を使用するかどうかを指 


[ Enabled ] 

定します。 

Base I/O Adress 

[3 F 8] 

シリアルポート A (こ割り当てる I/O アドレ 


2 F 8 

スを指定します。 


3 E 8 



2 E 8 


Interrupt 

IRQ 3 

シリアルポート A に割り当てる割り込みを 


[IRQ 4] 

指定します。 

Serial Port B 

Disabled 

シリアルポート目を使用するかどうかを指 


[ Enabled ] 

定します。 

Base I/O Adress 

3 F 8 

シリアルポート目(こ割り当てる I/O アドレ 


に F 8] 

スを指定します。 


3 E 8 



2 E 8 


Interrupt 

IRQ 3 

シリアルポート目に割り当てる割り込みを 


[IRQ 4] 

指定します。 

USB 2.0 Controller 

Disabled 

[ Enabled ] 

USB 2.0 機器の有効/無効を設定します。 

Legacy USB Support 

Disabled 

US 目を正まじサポートしていない OS で 


[ Enabled ] 

も US 目キーボードが使用できるようにす 
るかどうかを設定します。 

Parallel AT A 

Disabled 

[ Enabled ] 

パラレル AT A の有効/無効を設定します。 

Serial ATA 

Disabled 

[ Enabled ] 

シリアル ATA の有効/無効を設定します。 
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項目 

パラメータ 

説明 

Native Mode Operation 

[ Auto ] 

Serial ATA 

ATA のための Native Mode を選択しま 
す。 

ミ主意：特定の OS は Native Mode をサポー 
卜しておりません。 

SATA Controller Mode 

Option 

に ompatible ] 

Enhanced 

Compatible mode : 

SATA および PATA ドライブは自動お化さ 
れ 、 legacy mode として認識されます。 
Enhanced mode : 

SATA および PATA ドライブは自動お化さ 
れ 、 native IDE mode として認識されま 
す。 

SATA RAID Enabled 

[ Disabled ] 

Enabled 

オンボード上の SATA インタフェースを 
使った八ードディスクドライブの RAID 
(ディスクアレイ）の有効/無効を設定し 
ます。 

ミ主意：異なる設定で SATA 八ードディス 
クドライブか6起動するとデータ 
が壊れるおそれがあります。 

SATA AHCI Enabled 

[ Disabled ] 

Enabled 

本装置は AHCI 機能をサポートしておりま 
せん。設定を 「 Disabled 」 か6変更しな 
いでください。 


]: 化荷時の設定 










Advanced Chipset Control 

Advanced メニューで 「Advanced Chipset Control 」 を選択すると、下の画面が表示され 
ます。項目の前に「►」がついているメニューは、選択してく Erite 「> 羊一を押すとサブメ 
ニューが表示されます。 


Phoenix cME FirstBIOS Pro Setup Utility 

Advanced 


Advanced 

Chipset Control 

Item Specific Help 

Multimedia Timer: 

Li 化も ! iTERD 

EnabLes/DisabLes 

MuLtimedia Timer(HPET) - 

Wake On LAN/PME: 

[Enabled] 


Wake On Ring: 

[DisabLed] 


Wake On RTC Alarm: 

[DisabLed] 



FI Help t I Select Item - / + Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ^--> Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

Multimedia Timer 

[ Disabled ] 

マルチメディアに対応するためのタイマ 


Enabled 

一の有効/無効を設定します。 

Wake On LAN/PME 

Disabled 

ネットワークを介したリモートパワーオ 


[ Enabled ] 

ン機能の有効/無効を設定します。 

Wake On Ring 

[ Disabled ] 

シリアルポートを介したリモートパワ ー 


Enabled 

オン機能の有効/無効を設定します。 

Wake On RTC Alarm 

[ Disabled ] 

リアルタイムク□ックを利用したスケジ 


Enabled 

ユーリングパワーオン機能の有効/無効を 
設定します。 


[]： 出荷時の設定 


H-O Wake On LAN/PME、Wake On Rin 呂機能のご利用環境において、本体への AC 電源の 
供給を停止した場合、 AC 電源の供給後の最初のシステム起動には Wake On LAN/PME、 
Wake On Rin 呂機能を利用することびできません。 POWER スイッチを巧下してシステム 
を起動してください。 AC 電源の供給を停止した場合、次回の DC 電源の供給までは電源管 
理チップ上の Wake On LAN/PME、Wake On Rin 呂機能が有効となりません。 
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Security 

力ーソルを rSecurity 」 の位置に移動させると、 Security メニューが表示されます。 


Phoenix cME FirstBIOS Pro Setup Utility 
Security 


Supervisor Password Is: 

Clear 

Item Specific Help 


User Password Is: 

Clear 

Supervisor Password 

Set Supervisor Password: 


controls access to the 

Set User Password: 

[Enter] 

setup utiLity. 

Password on boot: 

: Disabled ： 


Fixed disk boot sector: 

[Normal] 


Power Switch Inhibit: 

[DisabLed] 



FI Help t i Select Item - / + Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ^--^ Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


Set Supervisor Password もしくは Set User Password のどちらかでく Enter 〉 羊一を押す 
とパスワードの登録/変更画面が表示されます。 

ここでパスワードの設をを行います。 

H-O • 「User Password」 は、 TSupervisor Password」 を設定していないと設定できませ 
目重3 ん。 

• OS のインスIル前にパスワードを設定しないでください。 

• パスワードを忘れてしまった場合は、「リセットとクリア」を参照して消去してくださ 
し、。 


を項目については次ページの表を参照してください。 












項目 

パラメータ 

説明 

Supervisor Password Is 

Clear 

Set 

パスワードの設定状態を示します。 

User Password Is 

Clear 

Set 

パスワードの設定状態を示します。 

Set Supervisor Password 

8 文字までの英数字 

< Enter > キーを押すとスーパーバイザのパ 
スワード入力画面(こなります。このパス 
ワードですベての SETUP メニューにアク 
セスできます。この設定は、 SETUP を起 
動したときのパスワードの入力で 
[ SupervisorJ で□グオンしたときのみ 
設定できます。 

Set User Password * 

8 文字までの英数字 

< Enter > キーを押すとユーザーのパスワー 
ド入力画面(こなります。このパスワード 
では SETUP メニューへのアクセスが制限 
されます。 

Password on boot * 

[ Disabled ] 

Enabled 

起動時にパスワードの入力を巧う/巧わな 
いの設定をします。先にスーパーバイザ 
のパスワードを設定する必要がありま 
す。もし、スーパーバイザのパスワード 
が設定されていて、このオプションが無 
効の場合は目 IOS はユーザーが起動してい 
ると判断します。 

Fixed disk boot sector 

[ Normal ] 

Write Protect 

八ードディスクドライブのブートセクタ 
への書き込みを許巧するか禁止するかど 
うかを設定します。 

Power Switch Inhibit 

[ Disabled ] 

Enabled 

パワースイ、ソチ機能の有効/無効を設定し 
ます。 


* に et Supervisor Password 」 でパスワードを登録したときに指定できます。 


[]: 化荷時の設定 


システムの拡張と n ンフイグレ—シヨン 


155 













Server 


カーソルを rServed の位置じ移動させると、 Server メニューが表示されます。 

Server メニューで設定できる項目とその機能を示します。項目の前に「►」がついているメ 
ニューは、選択して<£が6「>车一を押すとサブメニューが表示されます。 


Phoenix cME FirstBIOS Pro Setup Utility 
Server 


► System Management 


Item Specific Help 


Additional setup menu to 
view server managment 

► Console Redirection 

► Event Log Configuration 

Assert NMI on SERR: 

[Enabled] 

features- 

FRB-2 Policy: 

: Disable BSP] 


Boot Monitoring: 

[DisabLed] 


Boot Monitoring Policy: 

[Retry 3 Times] 


Thermal Sensor: 

[Enabled] 


BMC IRQ: 

[IRQ 11] 


Post Error Pause: 

[Enabled] 


AC-LINK: 

[Last State] 


Power On Delay Time: 

: 20 ： 


PLat 干 orm Event FiLtering: 

[EnabLed] 



F1 Help t i Select Item - / + Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ^-- 、 Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


を項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

System Management 

— 

サブメニューを表示します。158ページ 
を参照して < ださい。 

Console Redirection 

— 

サブメニューを表示します。160ページ 
を参照してください。 

EventLog Configuration 

— 

サブメニューを表示します。161ページ 
を参照してください。 

Assert NMI on SERR 

Disabled 

[ Enabled ] 

PCI SERR のサポートを設定します。 

FRB -2 Policy 

Disable FRB 2 Timer 
[Disable BSP ] 

Do Not Disable BSP 

Retry 3 Times 

FR 目レベル2のタイマ(こ関する設定をしま 
す。 

Boot Monitoring 

[ Disabled ] 

5 Minutes から 

60 Minutes の日分単位 

起動監視機能の有効/無効とタイムアウト 
までの時間を設定します。この機能を使 
用する場合は、 ESMPRO/ServerAgent 
をインストールしてください。 
ESMPRO/ServerAgent をインストール 
していない OS か6起動する場合には、こ 
の機能を無効(こしてください。 



















項目 

パラメータ 

説明 

Boot Monitoring Policy 

[Retry 3 Times ] 

Retry Service 目〇饥 
Always Reset 

起動監視時(こタイムアウトが発生した場 
合の処理を設定します。 

[Retry 3 Times ] (こ設定すると、タイムア 
ウトの発生後(こシステムをリセット 
し、 OS 起動を3回まで試巧します。 

[Retry Service Boot ] (こ設定すると、タイ 
ムアウト発生後(こシステムをリセット 
し、 OS 起動を3回まで試行します。その 
後、サービスパーティション*か6起動 
を3回試み、3回とも失敗した場合は起動 
を停止します。 

[Always Reset ] に設定すると、タイムア 
ウト発生後(こ OS 起動を常(こ試みます。 

* システム(こサービスパーティションが 
を在しない場合は、システムパーティ 
ションか 60 S 起動を無限(こ試みます。 

Thermal Sensor 

Disabled 

[ Enabled ] 

温度センサ監視機能の有効/無効を設定し 
ます。有効にすると、温度の異常をお出 
した場合に POST の終わりでいったん停 
止します。 

BMC IRQ 

Disabled 

[ IRQ 11] 

目 MC 割り込みの IRQ を設定します。 

Post Error Pause 

Disabled 

[ Enabled ] 

POST の実行中(こエラーが発生した際 
に POST の終わりで POST をいったん停止 
するかどうか設定します。 

AC-LINK 

Stay Off 
[Last State ] 

Power On 

AC リンク機能を設定します。 AC 電源が 
再度供給されたときのシステムの電源の 
状態を設定します（下記参照）。 

Power On Delay Time 

[20]- 255 

DC 電源を ON にするディレイ時間を20秒 
か6255秒の間で設定します。 AC-LINK 
で [Last StateJ または 「Power On 」 に 
設定している場合(こ有効となります。 

Platform Event Filtering 

Disabled 

[ Enabled ] 

EXPRESSSCOPE エンジンの通報機能が 
設定されている場合は、意巧を持ちませ 
ん /。 


[]: 化荷時の設定 


「 AC - LINK 」 の設をと本体の AC 電源が OFR こなってから再度電源が供給されたときの動作を 
次の表に示します。 


AC 電源 OFF の前の状態 

設定 

Stay Off 

Last State 

Power On 

動作中 

Off 

On 

On 

停止中 （ DC 電源も Of 你とき） 

Off 

Off 

On 

強制電源 OFP 

Off 

Off 

On 


* POWER スイ、ソチを4秒]: J 上押し続ける操作です。強制的に電源を OFF (こします。 


■: UPS に接続しているは 「 Power On 」 に設定:します。 

1^^ U PS に接続している場合も10秒必上経過してから ON になるようにスケジユーリングの設を 

匹心をしてくださぃ。 
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System Management 


Server メニューで 「System Management 」 を選択し、く Enter 〉 羊一を押すと、下の画面が 
表示されます。 


Phoenix cME FirstBIOS Pro Setup Utility 
Sewer 


System Management 

Item Specific Help 

BIOS Version: 

0008 


ALL items on this menu 

cannot be modified in 

Board Part Number: 

Board Serial Number: 

System Part Number: 

System Serial Number; 

856-126558-003 

123456789012 

[N 8100 -1266] 

1234567 


user mode. If any 
items require changes, 
please consult your 
system Supervisor- 

Chassis Part Number: 

856-126558-001 



Chassis Serial Number: 

01 



Onboard LAN1 MAC Address: 

00-16-E6-5C-E0-D2 



Onboard LAN2 MAC Address: 

00-16-E6-5C-E0-D3 



Management LAN MAC Address: 

00-C0-DD-00-EB-D8 



BMC Device ID: 

30 



BMC Device Revision: 

01 



BMC Firmware Revision: 

OF-07 



SDR Revision: 

00.06 ^ 



FI Help t i Select Item - / + Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit •*--^ Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


項目については次ページの表を参照してください。 
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項目 

パラメータ 

説明 

BIOS Version 

— 

目10 S のバージョンを表示します（表示の 

み）。 

Board Part Number 

— 

マザーボードの部品番号を表示します 
(表示のみ）。 

Board Serial Number 

— 

マザーボードのシリアル番号を表示しま 
す（表示のみ）。 

System Part Number 

— 

本体のコードを表示します（表示の 
み）。 

System Serial Number 

— 

本体のシリアル番号を表示します（表示 
のみ）。 

Chassis Part Number 

— 

シャーシの部品番号を表示します（表示 
のみ）。 

Chassis Serial Number 

— 

シャーシのシリアル番号を表示します 
(表示のみ）。 

On board LAN 1 MAC 
Address 


オンボード上のネットワークコント□一 
ラ1の MAC Address を表示します（表示 
のみ）。 

On board LAN 2 MAC 
Address 


オンボード上のネットワークコント□一 
ラ2の MAC Address を表示します（表示 
のみ）。 

Management LAN MAC 
Address 


マネージメントコント□ーラ上のネット 
ワークコント□-ラの MAC Address を表 
示します（表示のみ）。 

BMC Device ID 


BMC(Baseboard Management 

Controller ) のデバイス ID を表示します 
(表示のみ）。 

BMC Device Revision 


BMC(Baseboard Management 

Controller ) デバイスのレビジョンを表示 
します（表示のみ）。 

BMC Firmware Revision 


BMC(Baseboard Management 

Controller ) ファームウエアのレビジョン 
を表示します（表示のみ）。 

SDR Revision 

— 

SDR(Sensor Data Record ) のレビジョン 
を表示します（表示のみ）。 

PIA Revision 

— 

PIA(Platform Information Area ) のレビジ 
ョンを表示します（表示のみ）。 
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Console Redirection 


Server メニューで 「Console Redirection 」 を選択し、 < Ente 「> 羊一を押すと、下の画面が 
表示されます。 


Phoenix cME FirstBIOS Pro Setup Utility 
Server 


Console Redirection 

Item Specific Help 

BIOS Redirection Port: 

ACPI Redirection Port: [DisabLed] 

Baud Rate: [19-2K] 

FLOW Control: [CTS/RTS] 

Terminal Type: [PC ANSI] 

Remote Console Reset : CDisabLed] 

Selects the Serial port 
to use for Console Redi- 

rection- 

"DisabLed" compLeteLy 
disables Console Redire- 

ction- 


FI Help t I Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ^--Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

BIOS Redirection Port 

[ Disabled ] 

Serial Port A 

Serial Port B 

コンソール端末が接続されているシリア 
ルポートを設定します。 

ACPI Redirection Port 

[ Disabled ] 

Serial Port A 

Serial Port B 

OS 動作中に使用するコンソール端末が接 
続されているシリアルポートを設定しま 
す。 

Baud Rate 

9600 

[19.2 k ] 

38.4 k 

57.6 k 

115.2 k 

コンソール端ホとの通信速度（ボーレー 
卜）を設定します。 

Flow Control 

None 

XON/XOFF 
に TS / RTS ] 

CTS / RTS+CD 

フ□一制御の方法を設定します。 

Terminal Type 

[PC ANSI ] 

VT 100+ 

VT - UTF 8 

ターミナル端末の種別を選択します。 

Remote Console Reset 

[ Disabled ] 

Enabled 

コンソール端ホか6リセ、ソトコマンドの 
有効/無効を設定します。 


]: 化荷時の設定 



















EventLo 甚 Configuration 

Server メニューで 「Event Log Configuration 」 を選択し、く Ente 「> 羊一を押すと、 U 下の画 
面が表示されます。 


Phoenix cME FirstBIOS Pro Setup Utility 
Server 


Event Log Configuration 

Item Specific Help 

Clear ALL Event Logs : 

The system event Log 

will be cleared if 

selecting "Yes". 


FI Help t i Select Item - / + Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ^--^ Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

Clear all Event Log 

Enter 

< Enter > キーを押すと確認画面が表示さ 
れ、 「 Yes 」 を選ぶと保存されている 
エラー□グを初期化します。 
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Boot 


力ーソルを 「Boot」 の位置に移動させると、起動順位を設をする巨 oot メニユーが表示されま 
す。 


Phoenix cME FirstBIOS Pro Setup Utility 


Boot ononty order: 

Item Specific Help 

1 

USB CDROM: 


2 

IDE CD: MATSHITATADVD-ROM SR-8589-(S 

Keys used to view or 

3 

USB FDC:Y-E DATA USB-FDU-(USB 1-1) 

configure devices: 

4 

USB KEY: 

Up and Down arrows 

5 

IDE HDD: HDS 722580 VLSA80-(S0) 

select a device- 

6 

PCI SCSI: 

<+> and く— > moves 

7 

PCI BEV: IBA GE Slot OAOO v1240 

the device up or down. 

8 


<f> and <r> specifies 

Excluded from boot order: 

the device fixed or 


: USB HDD; 

removabLe- 


: PCI BEV: IBA GE Slot OBOO v1240 

<x> exclude or include 



the device to boot - 



<Shift + 1> enables or 



disables a device， 



く 1- 4> Loads default 



boot sequence- 


FI Help t I Select Item - / + Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ^-->■ Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


システムは起動時にこのメニューで設定した順番にデバイスをサーチし、起動ソフトウエア 
を見つけるとそのソフトウエアで起動します。 


< t >キー/<1 >车 一、 <十>羊一/く一>丰一で起動デバイスの優先順位を変更できます。 

名'機器の位置へ< t >キー/く1 >车一で移動させ、<十>キー/ <— >车一で優先順位を変更でき 
ます。 

I n-O EXPRESSBUILDER ( SE ) やバックアップ CD - ROM を起動ずる場をは、上図に示す順番 
に設定してください。 











Exit 

カーソルを 「 Exit 」 の位置に移動させると、 Exit メニューが表示されます。 



このメニューのをオプションについて t (下に説明します。 

• Exit Saving Changes 

新たに選択した内容を CMOS メモリ（不揮発性メモリ ） 内に保存して SETUP を終わらせる 
時に、この項目を選択します 。 Exit Saving Changes を選択すると、磕認の画面が表示 
されます。ここで、 「 Yes 」 を選ぶと新たに選択した内容を CMOS メモリ内に保存して 
SETUP を終了し、システムは自動的にシステムを再起動します。 

• Exit Discarding Changes 

新たに選択した内容を CMOS メモリ内に保存しないで SETUP を終わらせたい時にこの項 
目を選択します。ここで、「 N 0」を選択すると、変更した内容を保存しないで SETUP を終 
わらせ、システムは自動的にシステムを再起動します。 「 Yes 」 を選択すると変更した内 
容を CMOS メモリ内に保ちして SETUP を終了し、システムは自動的にシステムを再起動 
します。 

• Load Setup Defaults 

SETUP のすベての値をデフォルト値に戻したい時に、この項目を選択します 。 Load 
Setup Defaults を選択すると、磕認の画面が表示されます。ここで、 「 Yes 」 を選択する 
と、デフォルト値に戻ります。「 N0 」を選択すると Exit メニューの画面に戻ります。 



このオプションを実行ずると、 「 Advanced 」 の 「Peripheral Confi 呂 uration 」 メニユーの 
rSATA RAID Enabled 」 び 「 Disabled 」 に設定されます。 SATA 内蔵 A - ドディスクドライブ 
をディスクアレイで使用している場をは、 SETUP を終了ずる前にに nabled 」 に変更し、設定 
内容を保存してください。設定を変更せずに再起動すると八ードディスクドライブのデータを 
壊すおそれびありまず。 

回 

「SATA RAID Enabled 」 メニューを表示させるには、 「 Advanced 」 メニューの 「Peripheral 
Configuration」-*TSATA Controller Mode Option 」 を 「 Enhanced J に設定:してく ださい。 
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Discard Changes 

今まで変更した内容を破棄し、 SETUP を起動するじ(前の設定に戻します。 

Save Changes 

今まで変更した内容を保存し、 


SETUP を続けます。 



■ J セットとク IJ ア 

本装置が動作しなくなったときや BIOS で設をした内容を化荷時の設をに戻すときに参照してください。 


IJ セツ 


0 S が起動する前に動作しなくなったときは、く Ct 「 l > 丰一とく Alt > 羊一を押しながら、 
< Delete > キーを押してください。リセ、ソトを実行します。 

I n-O リセットは、本体の DIMM 内のメモリや処理中のデータをずべてクリアしてしまいます。 

八ングアップしたとを m がでリセットを巧^ラとをは、本装置びなにち処理していないことを 
確認してください。 


強制電源 OFF 


OS からシャツトダウンできなくなったときや、 POWER スイ、ソチを押しても電源を OFF にで 
きなくなったとき、リセ、ソトが機能しないときなどに使用します。 

本体の POWER スイ、ソチを4秒ほど押し続けてください。電源が強制的に OFR こなります。 
履源を再び ON にするときは、電源 OFF から約10秒ほど待ってから電源を ON にしてくださ 
い。） 

I n-O リモートパワーオン機能を使用している場合は、一度、電源を ON にし直して、 OS を起動 
置^ させ、正常な方法で電源を OFF にしてください。 
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CMOS メモリ • パスワードのクリア 


CMOS メモリに保存されている内容をクリアする場合は本体内部のコンフィグレーシヨン 
ジャンパスイ、ソチを操作して行います。 

n-O • CMOS メモリの内容をクリアすると BIOS セットアップユーティリティの設定内容びす 
ベてデフォルトの設定に戻ります。 

• その他のジャンパの設定は変更しないでください。装置の故障や誤動作の原因となりま 
す。 

• CMOS メモリの内容をクリアすると 、 BIOS SETUP ユーティリティの 「 Advanced 」 
メニューの rSATA RAID Enabled 」 が 「 Disabled 」 に設定されまず。 SATA 内蔵ハー 
ドディスクドライブをディスクアレイで使用している場台は、 CMOS メモリのクリア 
後 、 BIOS SETUP ユーティリティを起動して、上記設定を rEnabled 」 に変更し、設定 
内容を保存してください。設定を変更せずに起動すると八ードディスクドライブのデー 
夕を壊すおそれびありまず。 



次にクリアする方法を示します。 





A® 

装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。人が死 
こする、または重傷を負うおそれびあります。詳しくは、 m ページ似降の説明を 
ご覧ください。 

• 自分で分解•修理•改造はしない 

• リチウムバッテリを取りがさない 

• プラグを差し込んだまま取り扱わない 
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A ミ主意 I 

装置を安全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。义傷や 
けびなどを負うおそれや物的損喜を負うおそれびあります。詳しくは、 iii ページ 
ly 降の説明をご覧ください。 

• 中途半端に取り付けない 

• カバーをがしたまま取り付けない 

• 落下ま意 

• 装置を引を出した状態にしない 
• 指を挟まない 
• 高温ま意 

• ラックび不安定な状態でデバイスをラックか5引を出さない 
• 複数台のデバイスをラックか5引を出した状態にしない 

n-O 本体内部の部品は大変静電気に弱い電子部品でず。本体の金属フレーム部分などに触れて身 
体の静電気を逃がしてか5取り扱ってください。内部の部品や部品の端子部分を素手で触5 
ないでください。静電気に関ずる説明は113ぺージで詳しく説明していまず。 

1. 114ページを参照して準備をする。 

2 . ジャンパスイ、ソチの設定を「保持」かがクリア」(こ変更する。 

• 本体のジャンノ ピン 2-3 に付いているクリップを使用してください。 

• クリップをなくさないようま意してください。 

3. 3秒ほど待ってジャンパスイッチの設定を元(こ戻す。 

4. 本体を元どおりに組み立てて POWER スイ、ソチを押す。 

己 . POST 中に < F 2> キーを押して BIOS セツトアップユーティリティを起動して設定し直す。 


A A 

A0 


システムの拡張と n ンフイグレ—シヨン 
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割 0 込みライン 

割り込みラインは、化荷時に次のように割り当てられています。オプションを増設するときなどに参考に 
してください。 


IRQ 

周辺機器（コント□ーラ） 

IRQ 

周辺機器（コント□ーラ） 

0 

システムタイマ 

12 

- 

1 

- 

13 

数値演算プ□セ、ソサ 

2 

- 

14 

プライマリ DE 

3 

COM 目シリアルポート 

15 

セカンダリ DE 

4 

COM A シリアルポート 

16 

LAN 1 

己 

PCI 

17 

LAN 2 

6 

- 

18 

- 

7 

PCI 

19 

VGA 

8 

リアルタイムク□、ソク 

20 

USB 2 

9 

ACPI-Compliant System 

21 

USB 

10 

PCI 

22 

USB 

11 

BMC IRQ 

23 

USB 
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